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USB ドライバ'インス!ルマニュアル 


本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。 

本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また、個人としてご利用に 
なるほかは、著作権法上、弊社に無断では使用できませんのでご注意ください。 

本書および本ソフトウェア使用により生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求 
につきましても、弊社では一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。 

W 61 PT 以外の電話機ではご利用になれません。 

「 Micros of t ® Windows ®」 は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における 
登録商標です。 

その他、本書で記載しているシステム名、製品名などは各社の商標または登録商標です。 
なお、本文中では ™ マーク、 ® マークは表記しておりません。 
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本書は、 「 W 61 PT 」 とパソコンとを 「 USB ヶーブル(試供品)」を使用して接続し、インターネット通信を行うため 
の 「 USB ドライバ」のインストール方法を説明しています。 

なお、ドライバのインストールにより、 「 W 61 PT CD - ROM 」 （同梱の CD - ROM ) に J ] 又録の 「au Music Port 」、 
「パケットカウンター」、「パケット通信最適化ツール」もご利用いただけます。 


■ ご利用上の注意 

- USB ケーブルを使用し、一度インストールを行った USB ポートと違う USB ポートへ接続すると、新たに 
機器を認識するため、 COM ポート番号が変更されます。常に同じ USB ポートでご使用ください。 
■機器を PC へ接続した際に、 COM ポ ー KC 0 M 3 など)が割り当てられます。非接続状態では、 

本デバイスに割り当てられる COM ポートは存在しません。 

- COM ポート番号は、使用する PC の環境により異なります。 

-携帯電話と通信中に機器を取り外さないでください。通信中のデータが失われることがあります。 

- CPU の処理能力が不足している場合、通信速度が低下することがあります。 

-他の USB 機器と同時にご利用の場合、通信速度が低下することがあります。 

■ 本インストールマニュアル以外の手順では 「 W 61 PT USB ドライバ」のインストールができない場合が 
あります。 


■ 動作環境 


Item 

Required opecirication 

Operation 

System 

Microsoft Windows XP/Vista の各日本語版 

※Windows Vista 32ビット版は、互換モード (Windows XP SP 2 互換)での対応とな 
ります。 

※Windows 98 /Me ではご使用いただけません。 

CPU 

Pentium プロセッサ 300 MHz 以上、または同等の性能を有する互換 CPU 

ハードディスク 

10 MB 以上の空き容量 

メモリ 

64 MB 以上を推奨 

USB ポート 

USB 1.1 以上 
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USB ドライバをインストールする 


インストールを開始する前に以下の項目をご確認ください。 

■Administrator (管理者)権限のあるューザーアカウントでログインしてください。 
■ Windows で起動中のアプリケーシヨンを終了してください。 

※インストール完了まで W61PT をパソコンに接続しないでください。 


Windows XP ご使用の場合 


1 . インストールを開始する 

ダウンロードした 「W61PT_driver.exe」 をダブルクリックして実行してください。 
USB ドライノ《のインストールが開始されます。 


|W61 PTjdriver.e 
xe 
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2. 内容を確認してから、「次へ ( N )」 をクリックする 

ソフトウェア使用許諾契約書が表示されますので、よくお読みください。 




an W61PT USB ドライパ®インストルを围始します。 


こ①プ□グラムは 、 au W 61 PT USB ドライパをコンピュータ[こインストール 
します。 

インスト-)レす S [こは Ad m in istrator 管理者)権限©あるユ-ザ-アカ 
ウントで□クインして下さい。 

続行するには、「次べ」をクリックじ TF さ0。 


<戻 S 退） I 巧欠へ | [ キ心セル | 



本契約は、 「W61PT USB ドライパ」似下「本リフトウェア」といいます。）をご使用いただくお'客梯と 
PantechSCuritel Communication.Inc.(U 下「弊社」と'いいます。 ） との間の契約軎です。本ソフトウIアをこ ■ 
使用いただく前こ、本契約をあらか⑽技売み■くださ U 

お'客様が本契約 0D 全て 0D 内容にご承_若いただける埸合に限り、本ソフトウIアをご使用くださ0。 

尚、お客様が本ソフトウIア砂ウン□ードされた埸合には、お客様が本契約00内容をご承_若いただいたも 0D と 
办なします。 

. 一. _ _メー __■一. _ 一 ^ 

■翻遲 Li 彌 |~~~1 

〇 使用 i 午I若契約〇〇条項に同意しません迫） 

： Jnst ： SllS;Hida - 


[ <戻祝日） 】 、か'/\ ( N )> | [ キ心セル ] 


3. 「はい(丫)」をクリックし、パソコンに W 61 PT を接続していないことを確認してから、 「0 K 」 をクリックする 
インストール処理中の画面が表示されます。しばらくお待ちください。 
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4. 「完了」をクリックする 
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Windows Vista ご使用の場合 


※インストールする場合は、 Administrator (管理者)権限のあるューザーアカウント（利用者資格)でインストール作業をして 
ください。 

※インストールする場合は、デスクトップなどに保存を行い互換モードでインストール作業をしてください。 

※ Windows Vista の場合は、「デバイスマネージヤ」をクリックすると確認画面が表示されるので「続行 ( C )」 をクリックする。 


1 . ファイルをダウンロ_ドする 

ファイルのダウンロード画面が表示されます。[保存]をクリックしてください。 
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2. インストールを開始する 

ダウンロードした 「 W 61 PT _ driver . exe 」 をダブルクリックして実行してください。 
USB ドライバのインストールが開始されます。 

5 ?! 

|W61 PTjdriver.e^ 

xe \ 


圆 k uiin 


W61PT 

by PANTEGH 


3 .ユ _ ザ _ アカウントを制御する 

ユーザーアカウント制御画面が表示されます。[許可]をクリックしてください。 



4. USB ドライバをインストールする 

USB ドライバのインストール画面が表示されます。注意事項を確認し、[次へ]をクリックしてください。 
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R 使用許諾契糸勺 

「 W 61 PT USB ドライバ」の使用許諾画面が表示されます。内容を読んで同意される場合は[はい]をクリ 
ックしてください。インストール処理中の画面が表示され、インストールが行われます。 


W61PT USB Driver - InstallShield Wizard 
使用許諮契約 

次の製品使用 I 午誌契約を注意深く:) bl 売みください。 


圖 


本契約は 、 「USB ドライパ」(以下「本リフトウ I ア止 W ます0 ) をご使用いただくお客様と烏取三洋電機株> 
式会社(以下「弊社」といいます0 )との間の契約書で•す0本リフトウ I アをご使用いただく前に、本契約をあら i = 
かじめぉ感売みく技 U 


お客様力体契約の全ての内容(ご承諾いただけ5垠合に限り、本リフトウ I アをご使用ください。 

尚、お客様が本ソフトウ I アをタウン□ー ドされた埸合には、お客様が本契約の内容をこ.承誌いただいたものと 
みなします。 


(；' 使用 i 午諾契約の全条項に同意しま首 ( a ) IfifijsiKpj ~1 

» 使用許誌契約の条項に同意しません⑼ 

InstallShield - 

[く戻る ( B ) 次へ ( N )> I キャンセル I 


6. インストールを終了する 

左の画面が表示されましたら、インストールは終了です。 [0 K ] をクリックしてください。 

※インストールを中止するとドライバのインストールが失敗しますので、ご注意ください。 

《インストール正常終了後は、デスクトップに保存した 「 W 61 PT USB Driver 」 は必要ありませんので削除してください。 
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パソコンが 「 USB ドライバ」を正常に認識しているか、以下の手順で確認できます。 

■ パソコンに USB ケーブルを接続します。 

■ W 61 PT に電源を入れ、待受画面を表示してから、 USB ケーブルを差し込みます。 

1. パソコンの「システムのプロパティ」画面を表示する 

■ Windows XP の場合 

Windows の「スタート」から「コントロー ルパネル」—^(「パフオ ーマンスとメンテナンス」を 開き、 ） 「シ 
ステム」をクリックします。 

■ Windows Vista の場合 

Windows の「スタート」から「コントロールパネル」—「デバイスマネージヤ」をクリックします。 


2. Windows XP の場合は、「ハードウエア」タブにある「デバイスマネージャ」をクリックする 

■ Windows XP の場合 
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■ Windows Vista の場合 
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3. デバイスマネ _ ジャ 

[ポート ( COM と LPT )] をダブルクリックする場合 、 [au W 61 PT Serial Port ] が表示され、[モデム]を 
ダブルクリックすると [au W 61 PT Modem ] が表示され、正常に接続されていることを示します。 

※デバイスマネージャで表示されない場合や“？”マークが表示されている場合には、 「 USB ドライバ」の再インストールを 
実行してください。 

※デバイスマネージャの上部メニューの[表示]設定を[デバイス(種類別)]にしてください。 

※ COM の番号はパソコンの環境によって異なります。 
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アンインストールする前に 


■ ドライバのアンインストールは、管理者権限でコンピュータにログオンしている必要があります。 

■ Windows で起動中のアプリケーシヨンを終了してください。 

■ アンインストール後にパソコンの再起動を行います。編集中のファイルを保存しておいてください。 
※同梱の USB ケーブル(試供品）をパソコンに接続しないでください。 

※お使いの環境によってはセキュリティの警告画面が表示されます。「実行」または「開く」ボタンをクリックしてください。 
※画面は Windows Vista のものです。 


1 . コントロ _ ルパネルを開く。 

Windows XP の場合 

[スタート]—[コントロールパネル]—[プログラムの追加と削除]の順にクリックします。 
Windows Vista の場合 

Windows の[スタート]—[コントロールパネル]—[プログラム]の中にある[プログラムの 
アンインストール]をクリックしてください。 
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USB ドライバをアンインストールする 




ご 55 T で 9> 

^?sk£^ 3 九九 
-イ ト ^ Jts 咖 

十 A^iim.!>e 一 nr 8 
ユ 0 ヂ rKBl «|龙 nAI ft tv 

蜣 s ^<^ 園 
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2 . 「au W 61 PT Software 」 を選択し、[削除]をクリックすることで、“ USB ドライバ”の削除が開始 


される。 


Windows Vista の場合は一覧から au 「 W 61 PT Software 」 を右クリックし、[アンインストールと変更]をクリ 
ックします。引き続きューザーアカウント制御画面が表示されることがあります。 

[続行]をクリックしてください。 



3. USB ドライバの削除を確認する画面が表示されますので、[はい⑺]をクリックする。 


W 61 PT USB Driver - InstallShield Wizard 2 S 


パソコンにインス!^ールされている au W 61 PT USB ドライパーのアンインスト 
ーノ通行います。必ず他のアプリケーシヨンを終了させてから行つてくださ 
い。 


Au W 61 PT USB ドライパーのアンインストールを閎始しますか • 


はい〇〇 | いいえ出) 


4. 右の画面が表示されますので、 [ OK ] をクリックする。 
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5. パソコンの再起動の実行を促す画面が表示されますので、起動している他のアプリケーションをすべて 
終了させ、パソコンから USB ケーブルが外れていることを確認してから、[はい(丫)]をクリックする。 

パソコンが再起動されます。再インストールする場合には、再起動後、 USB ドライバのインストールを行 
つてください。 


W 6 IPT USB Driver - InstallShield Wizard 



USB ドライパ©アンインストール©完了 

InstallShield Wizard は W61PT USB ドライパのアンインストールを完了し 
ました。 

訣定を有効[こす S [こは、コンピュー饨再起劻 t る必要があります。今すぐ 
再起動]しますか。 


□ はい、今 t ぐコンピュ-夕を再起劻します。 


いい為後でコンビュ-饨再起劻します。 


<戻 [完了 II キめセル 


※ USB ドライバがインストールされている状態で再インストールを行うとアンインストールされます。 
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コマンドリファレンス 


■ AT コマンドー覧 

AT コマンドは、” AT ” に続いて”コマンド”と”パラメーダ’を入力し、最後にエンターキーを押すとコマンドが実行されます。パラメータ 
値を省略した場合は” 0 K ” を返します。 

なお、コマンドの入力は、大文字■小文字ともに可能です。 


コマンド 

コマンド名称 

書式 

解説 

/ 

再 実行 

A /< CR > 

直前の AT コマンドをもう一度 

実行する。 

D 

ダイヤル 

ATD [ダイヤルナンパー] く〇 R > 

ダイヤル発信する。 

En 

コマンドエコー 

ATEn く CR > 

コマンドキャラクターのエコーバック 
n =0 :コマンドエコーしない 

n =1 :コマンドエコーする（初期値） 

In 

アイデンティフィケーシヨン 

ATIn く CR > 

製造メーカーと製品名をパソコンに通 
知します。 

製造メーカー: + GMI:Made by 
Pantech&Curitel Communications , Ine . 

製品名: + GMM : W 61 PT 

Qn 

リザルトコードの制御 

ATQn く CR > 

リザルトコードをパソコンへ返す 
n =0 :リザルトコ_ドを返す 
n =1 :リザルトコードを返さない 




(初期値） 

Vn 

リザルトコードの選択 

ATVn く CR > 

リザルトコードの種類を選択 
n =0: 数字形式 

n =1: 文字形式(初期値） 

&Cn 

DCD 信号の制御 

AT&Cn く CR > 

ご注意：デフオルト値でご 

DCD ( 受信キャリア検出）の制御 
n =0: 常に DCD を ON 

n =1 :パケット通信がアクティブのとき 



使用ください。 

のみ ON (初期値） 

&Dn 

DTR 信号の制御 

AT&Dn く CR > 

ご注意：デフオルト値でご 

DTR (データ端末レディ)の制御 
n =0: 常に DTR を無視 
n =1 :オンライン状態で DTR 信号が ON 
になるとオンラインコマンドへ移行 

n =2 : オンライン状態で DTR 信号が ON 



使用ください。 

になると回線を切断しオフラインコマン 




ドへ移行(初期値） 

リザルトコード- 

一覧 



数字 

文字 


説明 

0 

OK 


コマンドを正常完了 

1 

CONNECT 


相手モデムと接続 

3 

NO CARRIER 


キャリアが検出できない 

4 

ERROR 


コマンドエラ_ 
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Q : Windows 98/ Me および Mac で使用できるドライバはありますか？ 

A : 本ドライバは Windows XP / Vista 版専用です 。 Windows 98/ Me および Mac 用の 
ドライバは提供しておりません。 

Q ： この USB ドライバを 「 W 61 PT 」 以外の携帯電話機で使用してもいいですか？ 

A : 本ドライバは 「 W 61 PT 」 専用の USB ドライバです。他の携帯電話機ではお使いになれません。 

Q : USB ドライバはインターネットでダウンロードすることはできますか？ 

A : はい。 USB ドライバおよびインストールマニュアルについては、下記のホームページから 
ダウンロードすることができます。 

au のホ_厶，、_ン http :// www . au . kddi . com/usbwm 

Pantech のホームへーン http :// jp . pantech . com / 
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